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TMOLAZZZZIZZIA ceo] 


III III RISERVE 3a 


ESiÀ INIL Nori FCOMIILUI 


ZI 
Inserzioni ; 
Annuzi giudiziari (....... 2 La G£O per agni ilnea di Solanda @ 
Altri avvisi. ....... dee i 09 ) sparirdi linsa, i 
Dirigero le riehicate per tv inserzigni esciusivamertte alla — 
Asnininistrazione della Gazzetta preito il Ministero duell'Interico 


Per lo nordalità delle inserzioni vredansi lo avvertonzo in tosta al 
Fegiio digli annunzt. ‘ 


Ca mumero separato di 16 pegine o meno, In Roma: sent. 00 — nel Regno rent. 83 — arretrato fn Rome, cent. 5% — nel Regno cant. 45 — all’ Estero ecat. GO 
ae, Se il giornale si compone d’oltre 16 pugiae, il prezzo aumenta proporzionatamente. 


vii ; 


All'importo di ciascun vaglia portale ordinario e telegraftoo, si aggiunga sempre lu tassa di bollo di 
della tariffa (aliegate A) def testo univa approvato dun derreto-'agge Luogutenensiale, n. 


PARTE 1 


N NINA 


AAA 


aa aaa aaa aaa a ara arara aaa rara rea aaa a 
centesimi cinque o dicci preseriita dall’ art. 48, lettera a) . 
136, del 1918, a dal successivo decreto-levge Luogotenensiale n. 1134, 


Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia 


oe N O re 


SOMMAINIO - REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1921, n. 841, ché introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del 
Ministero per le terre liberate, per l'esercizio finanziario 1920-921. 
REGIO DECRETO 24 marzo 1921, n. 833, che approva il ragolamento relat'vo al soccorso in caso di inondazione nel territorio del 


comune di Roma. 


REGI DECRETI nr. 812 e $21 riffettenti: classificazione di comune ed erezione in Ente morale. 


Regio docreto-leggo 19 giugno 1921, n. 84I, cle intro. 
duce variazioni nello stato di previsione della spesa 
dol Ministero per le terre liberate, per esercizio 
finanziario 1920-921. 

VITTORIO EMANUELE HI 
por grazia di Dio 0 per volonti della Nazione 
RE D'ITALIA 
- Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1829; 
Sentito il Consiglio dzi ministri; 
+ Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Btato 
per il tesoro, di concerto con queMao per le ter1e liba- 
rata dal nemico; 
Abbiamo deoretato e decretiamo : 
Nello stato di previsione delia svesa do! Ministero 
por le terre li.erato dal nemior, per l'esercizio finan - 
ziario 1920 821, sono introdotte la asguenti variazioni : 
‘Cap. n.5. < Indennità per spess di viaggio e di 80g- 
RIOLO » .. 0.00 

Cap. n. 8 (modificata 1a denominazione). « Sussidi 
agli impiegati ed al personale di servizio 
dell’Amministrazione centrale o provinciale 
ed alle Ioro famiglie ». 


50,000 — 


Il presente decreto sarà presentato al Parlamento pet 
essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzelta ufficiale 
del Regno. 1 

Ordiniamo che il present: desreto, munito del elgili 
fisllo Stato, gia inserto nella raovoalta ufficiale della 
leggi s dei degreti dal Raorno d’Italia, mandando 9 
shienaue spatti di osservsrlo e di fario osservare. 

Dato a Roma. 9ddì 19 giugno 1921. 

° VITTORIO EMANUELE. 
GIOLITTI — BONOMI + RATNERI. 

Visto, 7 guardasigilli: FRA. 
ore 
Regio decretò 24 marzo 1921, n.833, cho approva ‘il re- 

golamento relativo al soccorso in caso di inonda» 

zione nel tsrsitorio del comune di Roma. 


VITTORIO EMANVELE II 
per grazia di Pic e per volontà della Nazione 
RE D'ITALIA : 
Ritenuta la opportunità di coordinare l’azione delle 
Amministrazioni interessata al servizio di scccorso in 


na 


850 


caso di inondazione del Tevere e di disciplinare, con 
‘eriteri corrispondenti alle reali esigenze, le prestazioni 
da parte dello Amministrazioni medesiina; 

Udito, il. parere del Consiglio superiora dei lavori 
pubblici, -@ del «Consiglio di Stato; 
«—. Sulla proposta del Nostro ministro segretario di State 
| pei lavori - «pubblici, di concerio con quelio dell'interno 
LI della guerra; . 

" Abbiamo decretato e decretiamo : 


- Artt 


È approvato l'unito raogelamento, visto d’o:sdine No- 
stro dal ministro dei lavori pubblici relativo al soc- 
corso in caso di inondazione nel tgrritorio del comune 
. di Roma. i 


ti 


Art. 2. 

— Tralo. regolamento entrerà in vigore dai 

sua pubblicazione nella Ga: retta ufficiale. 
Ordintamo che U pressato 0 

+ giallo, Bfato,s a inserto néelia raccolia ei 


e déeldeoreti del Rogno d'Itslia, mandando a chruatgio 
petti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addi 24 marzo 1921 
VITTO Lio EMAN 


Gioutii — Praiano — BosomL. 


cor 


mr DEL E 


i. 


Visto, ll guardasiztili: Fara. 

Das REGOLA? i "O 

per il servizio di soccorso ne caso cdi inondazione 
! del territorio del comune di Roma 


sù 


VELO 


IRORI 


Ù 
v 


Oggatto. 


Formano oggetto del prosonto regolamento la predisposizione e 


la coordinazione dell'opera di socecrso che l'autorità amministra» 
tiva a mezzi dell'Uffcio speciale par il? Tevero e l’Agro romano» 
l'atitorità municipale o l'autorità militare suno chiemete a presiare 
in:caso di esondazione dello acque dei Tevere nelle sona urbana 
e nol territorio adiacente al fimne a mante e a valle della cirtà € 
cadente nel tcrritorio dl ermune di Rosa. 


di 


a 


Art 


Nel settembre di ciascuu anno il Muni 
al corrente un elenco di barvcho in Dbibco di oNeienza poss 
date dal proprio Ufficio di esogcimaio carino cho ri 
vigili abbia a disposizione un snliicianie desesifo di favela, ira vie 
celli, fani, gravine, mamtelli; ascio, chiodi da impiegarsi eve QecoTa 
nella costruzione di ponticelli, passerella, ripari, puufailanenti e sl 
mili opere necessario in casì di inondazione. 

Sarà in pari tempo compilata, a cara ell 'antorità inuzipinole, una 
‘ statistica dei notanti utili e dei hareniuoli osistonti iu a città. 

Potranno essere otiliziati ancuo i matsriai e i rematori delle 
varle Società di canottieri della capita, il concorso dei qua'i, in 
caso di necessità, potrà ossore assienralo previ opporbani ascordi 


pio sonipile è 0 ine ierà 


In pravisione di una piena «del Tuvsro e del'inie: regolare 


NL D She 


il servizio di segnalazione e per ci;ordizara fc dis posizioni da juipaPe. 


? 
4 


de 


tire lungo il corso del Tevere compreso nei termiazio comune 
di Roma, è fatto obblizo al Comano del reggimento agis 


hi 


giorno della . 


‘cano del 


fisti di stanza a Tivoli e alla stazione radio. ielegtadca di. Roma di 
ricovero e trasmetiero radiste'egraficamente al Comando del ‘genio 2; 
militare di Roma i telegrammi che l’Osservatore idrometrico. ea. x 
‘dipetdanza, d-l’Ufficio d-1 genio civile pre dalto dovrà invigrò, È 
Il Comando del genio appana, ricavati i dispacci, a mezzo, disfo» 
nogramma comunicherà l'integrale loro contenuto all'Ufficio dsl gen 
nio civile por il Tevere e l'Agro romano. 


Art. d 


Quando si prevedo che Îe acque d:l Tevere raggiungeranno la 
quota 12 all'drome!ro di Ripetta, con terd:nza ad. aumento, l'Ufi=:- 
cio-del genio civile ha in fe IA di richicdere al comando d: 1 genio 
militare l'invio ad Orte, nel tronco supericre del Tevere, di parso- 
na'e tlegrafista dotat; di impianti rado, telegrafici. alio ‘scopo di 
avere dai propri osservatori idrometrici rapide segnalazioni sull'an- 
damento dalla piena e previsioni sull'altezza futura delle acquen 

Le comunicazicni radio-telegraficho ‘ssranno effettuate con la. 
s'azione cantralè ‘radic-telegrafica 6 dal Comando del genio, 8 
mezzo di fonogrammi, trasmessi all'Ufficio specialò dal Tevere) (I 
l’Agro Romano. 


Art 4. 

«bali’fuizio del sorvizio di piena, sinò a quando l'altezza dello 
a6]uo0 non sarà. ritornata al livel o di guerdia, 1'Uficio del genio 
eivilo rosterà aperto in servizio; continuativo e le previsioni di 
«Pieza potranno essere telofonicgrnente richie:te ai funzionari di 
iturno, - 

Art. 5. 
| ‘Qua» do Ia pienò, olirepassata la quota. 2, sta per raggiungere la 
‘quota’ 13; TMsio ne darà avviso ‘al’prefstto, al ‘questore e' e al sine 
sdaco di Roma; questi or.inerà la costitaziona dele zone munici. 
pal!, a<sigaazdo l'ora dal: quale esse. comincoraano a funzionare. 


Art. 6, 


Ditla* costituzione dello zone municipali ‘sarà data. in pari tompo,. 
dal'sinfaco comunicazione al'‘prefetto,: al questore c‘al comandante 
della divisione militare, affinchè siano tenute a disposizione, del 
Comune per eventuali bisoghi ùna compagnia di pontieri,. un bat=' 
taglione ‘di zappatori e duo autocarri psr trasporto di muteriali. ,@ 
truppa. 


a 
ca. 


Art. 7. 


” L'ordine di costitcire Ie zone municipali, emanato dal’ ‘aiàdaco, 
sarà esezuito dal capo della polizia urbana:che ‘designérà i capì ed 
il personale da adibire in ciascuna di esse ed assamorà la direzione 
di tutte Ie operazioni relativa alla circolazione nello contrade, alle 
surskstenze, al ricovero delle persone, mass erizio @ merci, assicu- 
rando nella manicra più eMfcace Ja prostizione d'opera dei ‘vigili 
urbani o del fucco, novcaò dei cantonieri municipali per tutto quanto 
sì riferisco ai lav: ri provvisionali e di selvatsggio. 
Art, ?. 


Dil momento che saranno costituite, le zone municipali. o ‘sino a 
che non sarà cessato il pericclo di ‘inondaz zione, l'Ufiicio .di polizia 
prbana résterà averto giorno e ‘notte ed il ‘servizio, shrà presiato, 
ova sia necessario, a semplice richicsta del capo della:pòlizia urbana 
dall’Economato municipale e dai reparti tecnici mun'cipali stradali 
ed idraulici. 


sf 
as 


" 


Art. 9. 


* qualora fosse riccnosciuto necessario il concorso delle troppe 
tecniche, di cui all'art. 6, per la zone municipali, nel caso‘ di scarsa 
disponibilità i uomini. e di materiali, il capo della polizia” urbana. 
potrà richiedézto al comando della ‘divisione. militero. Né 

Art. 10. 


«SÌ noia quanto non saranno costituite le zone militari l'autorità 


politica, di propria iniziativa 01 in seguito a domanla del capo 
del'a polizia urbana, potrà richiedero al comando delia divisione il 
coIneprso della truppî, ovo sia riconosciuto nosessario pel servizio 
‘di ordine pubblico, 


Art. 11. 


I capi delle zona di soccorso «municipali esplicheranno la loro 
- azione secondo gli ordini ricevati direttamente dal cipo della pi- 
lizia urbana, il quale però curerà la requisizione e l'impiego delle 
barche 6 dei ‘barcaiuoli, di cui all'a‘t. 1°, gradualmente, a seconda 
cioè del bisogno,-ripartentoli in namiero adeguato fra la zone. 
Tuttavia i capi zona municipali, purché sì tengano in lmmediuto 
contatto di comunicazioni col capo della ‘polizia urbana, potranno 
adottaro tatti i provvedimenti di somma urgenza variabili secondo 
Ia diversità dagli effeiti o dei danni prodotti dalla picna. Ogni ri- 
chiesta però di materiale di qualsiasi specie che possa loro occor- 
“rero pel funzionamento di una zona dovrà essere rivolta al capo 
della polizia urbana, il quale provvederà di urgenza. 


Art. 12. 


In caso di intorruziono accidentale dell'illurainazione pubblica il 
Municipio provveterà immediatamente per il ripristino 8 la sosti- 


tuù ono della medesima, nel moio cio ew derà migliore, utilizzando . 


l'azienda elettrica municipale e le officine della Società anglo-ro- 
mena del gas. Di tale interruzione il capo della polizia urbana dc- 
vrà informare subito lu questura per i necessui provvedimenti gi 
«sua competenza. 

Art. 13. 


Saltantò Al capo della polizia urbaua potrà inviare ai ricoveri le 
persone, lo masserizio 0 le merci, rilasciando speciali permessi 
secitti. | 

In via eccezionalo però ed in caso di massima urgenza, per si 
milo ricovero potrà disporre il prefetto od ii qusstore, a mezzo di 
propri agenti muniti di ordine scritto, dandone contemporanea co- 
municazi.ne al capo della polizia wlana. 


Art. 14, 


©. I panò che potrà ocsorrere nel perio lo di ironlazione sarà prov= 
visto dal Municipio e distribuito a mezzo d az:nti muficipali o di 
: pubblica sisurezza, gratuitamenta ai risogno<i circondati dall3 ac- 
‘quo ed a pagamento gi non bisognosi imposribilitati a provveder= 
selo.. sh 
° Art. 15. 


Appena ricevuto l'avviso della cot:tuziono deilo zeno municigali. 
saranno comandate, por cura d:illa Questura, due gaardie Regie 
presso ciascuna zona, La stessa autorità provvederà per il loro 
cambio ed 'eventualmente per aumectarne il nuicero a richiesta 
del capo della polizia ucvana, 


Art, 16. 


Nei luoghi ove, richiesta, intarvenza per seecorsi l'autorità mili= 
tare, a questa sarà rilasciata la dir aziona dei provvedimenti, 
La somministrazione del pano sarà però eompre diretta e fatta 
, dagli agenti municipali di pubbiica sicurezza, come è deito aill'arti» 
colo 14. 
Art. 17. . 
Quando la piena sia prossima a raggiungere la quota 15 e sia 
pronosticato un ulteriore aumento, ]' Utficio del genio civile ne darà 
‘avviso al prefetto, al sih'iaco ed al comandante della divisione mi- 
.Jitare, Il sindaco rivolgerà al comando predetto la richiesta di co- 
stituire- Jo zone militari. 
L'Ufficio del genio civi'e potrà richiedere che siano messi a sua 
- disposizione uomini di trunsi epr: tionenti al reperti specializzati 
«por esercitare Jungo- le ojes: di sita tei tratti urbani e Iungo 
° gli argini di Ostia e Fiumignio un sercizi di Vigilenza, a integra» 


zione di qu:llo prastato dal nsrsonale idraulico dipendente, in 
conformità alle norme del .cgolamenhto 30 giugno 1907, n, 667, per. 
la difesa, custedia e guardia dei corsi d’acqua. 

Detto personale dipenderà direttamente dall'Ufficio del genio ci- 
vile, al quale riferirà su qualsiasi inconveniente verificatosi lungo 
i tratti ai vigilanza, aflinchè possano adottarsi provvedimenti. Esso. 
sarà esstituito da drappolli di forza non superiori ai 10 uomini 
ciascuno e formati a preferenza con truppa del gevio. 


Art. 18. 


Della costituzione della zono militari il Comando della d:v:sione 
dorà avsiso al prefetto, al questore, al siniaco di Roma ed'a! Mi» 
nistero dei Iavcri pubblici (Udicio spsciale per il Tevere e l'Agro 
romano). 


A rt. 19, 


Lo zone militari saranno costituite una a monte e l'altra a valle i 
dalla città di Roma © la direzione relativa sarà assunta dall'auto- 


‘rità militarefe personalmente: dal comandante del genio del corpo 


d'armata Il comando della zona a monte sarà assunto dal coman= : 
dante la compaguia pontieri con sedo nella Caserma della compagnia 
medesima (Batteria del Tovere). Dotta zona risulterà costituita da 
mezza compagia pontieri con 15 carri barca di equipaggio; una 
coiupagnia zappatori con i propri ufficiali e graduati, un drappello 
di dieci telegrafisti, un autocare. leggero e dieci bicicletta, per qu: sta 
zona, nell’eventnalità di eccezionali bisogni, dovrà tehersi a: dispo- 
sizione in permanenzs uno dei due reggimenti di fanteria ‘nccaser= 
muti ai Prati di Castallo. . 
Il comamdo della zona a valle, con sede alla caserma Alossaudro 
La Marmora, sa'è assunto dal comandante del battaglione Tappa 
tori che avià alla sua dipendanza mezza compagnia pontieri con 15. 


«carri barca di cquip:gg o, duo compagni» zappatori coi p: ‘pri ul. 


ciali e gradasti, un drappel:o di dieci telegrafisti, un auteearro Jeg- 
gero e desi bicicletto. Per tale zona nell'oventualità di escezionali 
bisogni dovrà tenersi a disposizione in permanenza il reggimento 
bersagliort. 

I capi deliz zone militari nell’assumerg il servizio avranno cura 
di preniero accordi con l’antorità municipale (Direzione di polizia, . 
urbana) intorno ai provvedimenti già adottati ed agli eventuali 
aiuti da fornire. 


Art. 20. 


I cavi zona militari presteranno l'opera loro di soccorso quando 
ne venga segnalata la necessità dall'autorità municipale e, solo in 
caso di massima urgenza, sarà fatta Joro facoltà di prestare l'opera 
stessa in seguito a richiesta di privati, informandono però contem- 
poraneamente il capo della polizia urtana. i 

Nell'esplicaziono dell'opora di so:corso è lasciata piena facoltà ‘a 
libertà ai capi zona miltasi di disponre secondo l'opportunità del. 

caso spacialo, : 

Ogni volta che i capi zona forniranno servizio, ne + ORorAalo 
telefonicamente il Comando del genio militare.. 


Art, 21. 


So nell'opera di soccorso militare si riconosressa la necessità di 
impiegaro materiali como travi, travicolii, cavalletti, funi osimili, 
le ro'ative richieste dovranno essero rivolte nel modo più sollecito, . 
anzitutto el Comando delie zone militari o solo quando i detti uf- 
fici non fossero in grado di fornirli, si domanderanno al coman= 
dante del genio il quale potrà, in casa di bisogno, autorizzare. cho. 
vengsno prelevati doi magazz'ni militari o requisiti direttamente - 
dal Commersio o dai privati. Do 
+ Così pure Id. stasso comandante petrà, in caso di bisogno, auto» 
rizzaro la requisizione dizctta di operai berghosì, quando questi. 
non fssero forniti dal capo della polizia urbana o dillo zone mu 
n'cipeli, sb 


852: 


I capi ona militari sono.psrò autorizzati a requisire direttamente 


gli operai ed i materiali indispensabili per cpere di soccorso o sal. 
‘ *ntaggio anche senza preventiva autorizzazione, sempre quando si 
‘trovino di fronts al casi di massima urgonza o in località donde 
non sia possibile corrispondere con gh Uffici municipali e militari 
In ogni. caso però le requisizioni saranno fatte constare a mezzo di 
baonl provvisori Massiati ègli operai od ai proprietari dei mate- 
rîa 1 0 a mezzo di.te-timoni 

AI termine dell'inondaziouo i maieriali requisiti saranne ritirati 
4 consegnati al municipio, I materia 1 forniti dail’Amministraziune 
militaro che stano ancora utilizzabili verranno per oura dei capì 
zona restituiti ai magazzini milisali da cul furono PrASESA 


prati Art, 29, 


“N comandante del genio potrà ordinare lu graduale riduzione 
dei personale addetto alle zone sempre quando lo ginsichi oppo?= 
tuno per il dencescere della piena. Dello ordinate riduzioni tercà 
informato 11 Uomando della divisione. Lo scioglimento definitivo 
delle zone sarà ugualmente ordinato dal comandante de! genio, 
previo consenso :del comandante la divisione. 

Ogni zona però non -pstrà venire di massima sciolta, se prima 
non ha ritirato tutti i drappolli e materiali. 
Art. 23. 
Dei fatti più importavti che si verificassaro nel pericdo della piena 
fl comardinte del genio darà notizia al comandaute delia divisione 


cae farà analoghe comumcazioni all'autorità pilitica è a quella 
Inun:cipale, nonchè al Ministero dei lavori pubblici. 


Art. 24. 


Di tutto le spese sostenute d rettamante o rimborsate per il ssr- 
vizio di soccorso il Comand) d:1 genio chiederà a sua volta rim- 
borso con spéciale complessivo rend:conto al Municipio di Roma 
salvo a questo la facoltà di ripeterlo a chi di ragione. 


Art. io. 

U comandata del genio, aulia scorta dei rapporti dei capi zona, 
religerà un rapporto mepilogativo, che, per via gerarchiea, sarà 
fatto pe:venire ul Ministero della guerra e inviato pa: conoscenza 
al Ministero dei lavori pubblici, all'autorità politica e munisipale, 


ELENCO delle zote soggette ell'inondazione del Tevere con riferi- 
‘© mento alle quote dull'idrometro di Ripetta. 
£one in destra. 
1. Zona di Pi:tra Papa (porto fluviale di San Puolo - Vigna 
Pia) allagamento a quota 12. 


: ®. Zona di Pian Due Torri s Magliana, allagamonto quota 12,20 
circa, - 


3. Zona dei prati della Magliana sino al fosso delle Quaranta 


Rubbio e Vallecola della Magliana, allagamento quota 15, 
4 Seconda psrte dei prati della Magliana e Prato Carbone sino 
al Tagliente, allagamento quota 11,45 - Casale di Pruto Carbone, 
allagamento quota 14 circa. 
5. Tenuta di empomerlo, Chiavichetta della Chiesuola (Ta- 
gliente fosso Galera), allagamento quota 11,43. 
. - 8. Comprensorio Bonifiche d: Maccarese, allagamento suparioro 
quota 15 (In caso di rottura d’argine). 
7.-Appendiice detto comprensori» dal collettore alle acque alte 
La fiame Eccone. Difficilmente allagabile. 


Zonò in sinistra. 
=. 1, Vallo defi’ Almone, dal Mercati generali sino ui pressi del- 
l'Appia antica, allagamento quota 13 circa, 
2. Zona del Prati di S, Paolo e della vallecola di Grottaferrata 
allegamiento quota 15 (in caso di nottura d’'argine). 


3. ‘Zona a del Fosso Tre Fontane al Tor di ioni allagamento 
quota 11 0 circa. 

4, Zona di Tor di Valle al Torraccio; allagamento “quota | supé» 
riore 15. 

6. Zona Prati di Spinazeto, allazamento quote 13. circà. 

G. zona Valliva di Malafedo dei, prati è del monti. 8, ‘Paelo, 
esento da @ilagamento. 

7. Comprensorio bunifica Ostia, allagamento quota 5) {in ca39 
di rottura d’argine). 

8. Zonn Polucco è 
impossibile. 

Zona intermedia camprensorio Isola Suoda: 


Allagamento sola in caso ni-rettura d'arging circondariale. 


Pantano di Qastel Fasano, alfagamento quasi 


Zona Urbani. 
in destra - Zona della Haccibra Angelica Al Puazzale Punte: Mil- 
vio, allagnnisnto queta 14. 
In sinistra - %ona depressa di via dalla Sulura, allagamento i) 
quota 14,50 circa, 
Zona a monte di Ponte Milvio: 
a) In destra del Tevero; 
I, Prati di Tor di Quinto, allagamento del vialo del Tazio a 
quota superiore 13, 
2. Grottarossa, allazamento della via Flaminia a quota circa'14, 
3. Da Castel Giubileo sinu al confine dol territorio del comune 
diRema, allagamento punti depressi della via Tiberina a quota 
14,50 circa. 1 
6) In sinistra del Tevere: 
1. Zona valliva dell'Acqua Acetosa sino allo sbocco dell'Aniene, 
BHAGAIIONIO quota 13,5). 
2. Valle dell’Aniene fino a quattro chilometri da Ponte Mam- 
molo, allagamento a quota altre 14. 
3. Zona dallo sbocco dell'Aniene al Ponte di Castel Giubileo con 
allaganionto della via Salaria a quota 14 circa. 
4. Prati Marcigliana e Santa Colomba sino ai’ confini” del co- 
muno di Roma, allagamento punti depressi via Salaria a quota 14. 
Visto, d'ordino di Sua Maestà il Re:. 
Come da decreto iu data 24 marzo 1021. 
Il ministro dei lavori pubblici 
PEANO. 


La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
‘det Regno cantiene in sunto i SOguenti 
decreti: 

N. 812. Regio docreto 15 maggio 1921, col quale, sulla 
proposta del ministro delle finanze, il comune di 
Oneglia (provincia di Porto Maurizio), è dichiarato 
di terza classe agli effetti del dazio consumo a do- 
correre dal 1° dicembre 1920, 0 da tale giorno sl. 
canone annuo corrisposto dal detto. Comune è'dle- 
vato da L 27.087,03 a L. 35,087,13, salvo Sospey- 
sione pel pagamento fino a! 31 dicembre 41921,:ai 
sensi dell'art. 1 del R. desreto 5 giugno 1920, nu- 
mero 820. 

N 891. Regio decreto 12 giugno 1921, col. quale, sulla 
proposta del ministro delle fiuanze, la fondazione 
Cesare Custo a favore degli orfani dei militari 
della R. guardia di finanza, viene eretta in Ente, 
morale sotto la vigilanza del Ministero stesso,:6 
ne è approvato lo statuto organico. 


5 pi 


